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1jO$  Sre*.  Diputados  Secre¬ 
tarios  del  H.  Congreso  del  Es¬ 
tado  se  han  servido  remitirme , 
aprobad q  por  el  mismo ,  el  si- 
¿  diente: 

Reglamento  económico  para 
el  régimen  interior  del  Hospi¬ 
tal  úq  San  Juan  de  Dios. 

CAPITULO  1° 

'  Del  Administrador. 

Art.  1 .  °  E»  Administrador  es  e! 
inmediato  Gefe  del  Hospital  ron  las  obli» 
^raciones  que  le  demarcan  las  leyes  44- 
del  primer  Congreso  Constitucional,  q*e 
crio  el  establecimiento,  y  la  58  del  3  ® 
que  lo  re  foro  o 

2,  c  Adema?,  es  de  sos  ¿tribu- 
dones:  1  °  Lft-  *  ;  r  un  libro  de  entradas 
y  salidas  de  m  femó:  2.  °  Velar  sobre 
e!  buen  riesenipt  ñ •»  de  los  Empleados  cu 
fe]  establecimiento,  conforme  á  sus  obli- 
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garlones:  3.  0  Pro  ver  y  remover,  á  s® 
as  bi  lio,  sirvientes  de  la  dase  de  enfer» 
use¡  os  abajo,  cuidando  de  que  jamas  fa!» 
ten  Ies  neseíarios:  4.°  V isitar,  á  lo  me¬ 
nos  una  ves  en  el  día,  las  enfermerías,  y 
corregir  las  faltas  que  observe,,  ©■  de  qti© 
se  le  dé  noticia:  5  °  Provér  de  ali¬ 
mentos,  de  ropa  limpia  á  los  enfermos^ 
y  no  demorar  cuanto  se  le  pida  por  los 
Facultativos,  para  la  curación  y  ffiqjor  asis¬ 
tencia  de  aquellos:  6.  ®  Recibir  á  cuan¬ 
tos  enfé  mos  pobres  le  pidan  .cama,  roo 
.arreglo  á  la  ley  de  citación  deí  Hos¬ 
pital,  y  ó  las  camas  disponibles:  7  °  Cum¬ 
plir  con  las  alias,  en  el  mismo  día  que 
las  den  los  facultativos:  8.  °  Avisar  á 
ia  Junta  económica  de  la  ntces'idadaJ  de 
construir  nuevas  piezas,  y  de  los  reparos 
de  as  que  lo  necesiten  en  ¡a  Fabrica 
del  Hospital.*  9  °  Cuidar  de  la  mime-- 
•ración  de  Camas  en  todas  las  Enferme- 
rías,  y  no  mr!u  ir  novedad  en  cuanto  á 
can  bio  de  Salas  para  los  enfermos,  sino 
con  previo  conocimiento,  y  anuencia  de 
los  Facultativo;:  10.  °  Formar,  y  con¬ 
servar  con  ersatitud,  un  inventario  de  los 
enseres  del  Hospital,  con  inclusión  de  lo 
cotisernieiue  al  servicio  de  la  Iglesia,  pa- 
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¡**ndo  una  copia  de  é¡  á  la  Junta  Ec 
aunnca. 


CAPITULO.  2.® 

De  Ls  Faculta  tivr s, 

3.  °  Las  obligaciones  de  estos  em« 
plea  os  son:  primera;  visitar  en  su¿  res» 
partiros  departamentos  á  los  enfermos,  a 
mía  hora  en  que  con  comodidad,  y  opor- 
tunamente,  se  ejecuten  medicinas  y  ají- 
mantos;  según  la;  repetir  visita  siempre 
que  nd  lo  demande  la  gravedad  de  al¬ 
gún  enfermo,  previo  aviso  del  practicante 
de  girar  lia:  tercera;  detallar  sus  obliga¬ 
ciones  á  los  pr  . eticantes,  topiqueros  y  enfer¬ 
meros,  cada  uno  e  t  su  respectivo  departa-» 
mentó:  cuart  ;  velar  sobre  el  cumplimien¬ 
to  de  esto  ;  pudiendo  imponerlas  un  ar¬ 
resto  prudente,  en  caso  de  faltar  á  sus 
obligaciones, 

CAPITULO.  3.  ° 

V e  los  Practicantes  Topiqueros,  y  enfermeros* 
4.°  A  cargo  de  estos  sirvientes  esté 
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la  inmediata  asistencia,  y  curación  du  lof 
enfermo  s, 

5  °  Sus  cbügarioHés  sor¡,  las  que 
bajo  este  respecto,  les  dicten  los  Facultati¬ 
vos  en  '’fida  departamento 

6  °  L’evarátt  los  practicantes  ios 
fe^et&irios  ordenatas  en  e!  mejor  orden,  y 
%**  distribuirán  las  guardias,  según  acuer¬ 
den  los  espresados  Facultavivos» 

7  °  Las  enfermeras  h  ráu  los  tópi¬ 
cos  ea  sus  respectivos  departamentos» 

CAPITULO  4,® 

i  i..*.  •  r  :  ,  . .  .  •  ••  • 

k  .r 

Dd  C apellan, 

8  °  Sus  oblígamenos  son,  las  €¡U4 
le  impuso  la  ley  que  reformo  el  Hospital» 

CAPITULO  5.  ° 

Prevenciones  generales, 

Art*  9  °  Los  enfermos  po¿án  ser 
visitados  de  su*  deudos,  y  el  Adminis 
I  ador  arregla.’ á  el  bumi  orden,  duración 
y  días  con  veíate  te#  de  t#L.s  visitas. 


& 

10  T  iO?  Practicante1?  y  Topique^s 
tienen  lib  ‘rta.i  de  salir  á  la  cal  e,  des¬ 
pués  de  concluidas  sus  oficios,  previo  avi¬ 
so  y  lise acia  del  Administrado! ;  esepto 
los  que  es  ten  de  guardia,  que  no  se  se* 
pararan  del  Hospital. 

Avt.  II.  La  distribución  de  alimen¬ 
tos  para  en f  r  nos  guardará  e!  orden  y 
caut'dad  que  prescriban  los  facultativos 
del  Hospital:  el  Administrador  hará  los 
demas  gastos  comunes  con  incluMon  de 
la  estancia  que  asigna  el  arl,  16  del 
Decreto  n  w  58  de  la  tercera  Legisla¬ 
tura,  á  los  dependientes  de  practicante 
abajo  que  esten  en  servicio  todo  el  dia 
cuyo  presupuesto  aprovará  la  Junta  eco 
Bomica,  consultando  á  la  posible  econo¬ 
mía  del  caso. 

Y  l  transcribo  d  V.  'pura  su  in¬ 
teligencia  y  fine í  consiguientes  Dios  y 
libertad »  San  Duis  Potosí  Marzo  k  de 
1835. 

Juan  José  Domínguez s 
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